Teodor Juliusz Pawlas 


Doktor wszech nauk lekarskich, 


c. k. Lekarz powiatowy w Chrzanowie, 
przeżywszy lat 45, po krótkich a dolegliwych cierpieniach, opatrzony 
SS. Sakramentami, zmarł w dniu 3 Stycznia 1892 r. 
BR 


W nieutulonym żalu pogrążona wdowa wraz z dziećmi, zaprasza Krewnych, 
Przyjaciół, Znajomych i pobożną Publiczność na obrzęd pogrzebowy, który się 
odbędzie w Chrzanowie, we Wtorek dnia 5 Stycznia b. r. o godzinie 3 popołudniu... 


a 


W drukarni „CZASU“ w Krakowie. 


